Monsieur FRANCOIS DE WEYSSENHOFF 


a la douleur de Vous faire part de la mort subite et 
innatendue de son très aimé père, 


Monsieur Lucien Etienne de Weyssenhoff, 


Officier en retraite Sarde et Officier de l’armée polonaise de 1830, 


décédé à Dresde le 18 Octobre 1881 à 81/: heure à l’âge 


de 74 ans fini. 


L'enterrement aura lieu vendredi le 21 Octobre à 1114 heure 


avant-midi au nouveau cimetière catholique. 


